Mgr MARIA ROMANA 


DEDIO 


NAJDROZSZA MAMUSIA 


zaopetrzona Sw. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 
6 listopada 1967 roku. 


Pogrzeb odbedzie sie dnia 9 bm. o godzinie 15 na 
cmentarzu Rakowickim, o czym zawiadamiaja pvu- 


grążeni w smutku: 


SYN, SYNOWA, SIOSTRA I RODZINA. 


MSZA SWIETA 


będzie odprawiona w piątek 10 bm. o godz. 7.30 


w kościese parał. w Łagiewnikach. 
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